SUPERLA - Mod. 547 B 



SUPERLA - Mod. 517 B - MF: 170 kc/». ECH4 pi. 265, osc. 140, R r. 2^. EF9 pL 265, *ch. 100, *r. 2,4. EBC3 pi. 120, *r. 3,2. EL3 pi. 250, 

sell. 260, gr. 6,4. WE54 330 V p. Corr. lot. 67 in A. Prod. 194748. 
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